Deutscher Bundestag 
2.'Wahlperiode 
1953 


Drucksadle 900 


Wahlvorschlag 

für die Wahl der Mitglieder kraft Wahl des Richter- 
wahlausschusses gemäß § 5 des Richterwahlgesetzes vom 
25. August 1950 (Bundesgesetzbl. I S. 368) 


Mitglieder : Stellvertreter : 

A. Vorschlag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP, GB/BHE, DP 


Dr. Flofmeister (Braunschweig) 
Abg. Sabel 
Abg. Dr. Kleindinst 
Abg. Dr. Weber (Koblenz) 
Abg. Dr. Leverkuehn 
Abg. Dr. Schneider (Lollar) 
Abg. Dr. Kopf 
Abg. FiÖcherl 

Abg. Dr. Böhm (Frankfurt) 


B. Vorschlag der Fraktion der SPD 


Abg. Pelster 
Dr. Schetter (Köln) 
Abg. Dr. Dittrich 
Abg. Dr. von Merkatz 
Abg. Dr. Friedensburg 
Abg. Onnen 
Abg. Dr. Czermak 
Abg. Dr. Furier 


Abg. Dr. Bücher 


O 


Abg. Frau Meyer-Laule 
Abg. Fiansen (Köln) 

Abg. Schröter (Wilmersdorf) 
Abg. Frau Nadig 
Abg. Eschmann 
Abg. Seuffert 


Bonn, den 19. Oktober 1954 



Abg. Dr. Greve 
Abg. Böhm (Düsseldorf) 
Abg. Wagner (Ludwigshafen) 
Abg. Frau Meyer-Laule 
Abg. Fiansen (Köln) 

Abg. Schröter (Wilmersdorf) 


Dr, von Brentano und Fraktion 

Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Dehler und Fraktion 

Haasler und Fraktion 

Dr. von Merkatz und Fraktion 


Druck: Buchdrudterel R. Madel. Bonn. Bonner Talweg 106 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, Bad Godesberg, Rheinallee 20. 
Telefon: 35,51 



